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Efai 


L’efai (ou effiat) est une langue ou dialecte du continuum linguistique ibibio-efik parlé au Nigeria, dans 
l'État d'Akwa Ibom, également au Cameroun, dans la région du Sud-Ouest, autour d'Isanguele . 

I 

Le nombre de locuteurs a été estimé à 5 000 . 
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Notes et références 

1. (en) William Frawley, International Encyclopedia of Linguistics: AAVE-Esperantoyo\. 1, Oxford 
University Press, 2003, p. 399 (ISBN 9780195139778) 

Annexes 


Bibliographie 

■ (en) Bruce Connell, Phonetic aspects of the Lower Cross languages and their implications 
for sound change, University of Edinburgh, 1991, 399 p. (thèse) 


Articles connexes 

■ Langues cross river 

■ Langues au Cameroun 

■ Langues au Nigeria 

Liens externes 

■ (en) Fiche langue (http://www.ethnologue.com/language/efa) [efa]dans la base de données 
linguistique Ethnologue. 

■ (en) Fiche langue (http://glottolog.org/resource/languoid/id/efail241) [efail241]dans la 
base de données linguistique Glottolog. 






Ce document provient de « https://fr.wikipedia.Org/w/index. php?title=Efai&oldid=155548074 ». 


La dernière modification de cette page a été faite le 6 janvier 2019 à 16:14. 

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes 
conditions ; d’autres conditions peuvent s’appliquer. Voyez les conditions d’utilisation pour plus de détails, ainsi que 
les crédits graphiques . En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et 
mentionner la licence . 

Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc. , organisation de bienfaisance régie par le 
paragraphe 501(c)(3) du code fiscal des États-Unis. 



